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COMPONENTS IDENTIFIED WITH THE MARK HAVE THE SPECIAL 
CHARACTERISTICS FOR SAFETY. 
WHEN REPLACING ANY OF THESE COMPONENTS, USE ONLY THE SAME TYPE. 


IC9008 


P9006 


